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Bonjour, 

Je souhaite faire mon rendu kdenlive mais lorsque je le lance, il affiche 30 min, puis 30min plus tard il affiche 1h alors que la video ne fait que 7min ! Rendu en 'Quick Sync Intel H264'. Mon projet est en 4k, je voulais le mettre en 1080p30fps mais ça déplace tous mes clips et casse donc tout mon montage. Mon pc est composé d'un processeur Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz, de 16go de mémoire, et d'un Intel(R) UHD Graphics 630 sur windows 10. J'ai essayé plusieurs solutions comme rendre avec github action qui récupère mon projet via google drive mais en 4k ça prend plus de 6h et donc github coupe le script. Si je rescale ça prend 5h et à l'arrivée, ma video avec la plupart des clips n'étant pas à la bonne place et taille. (mes clips utilisent l'effet 'transformer'). Je ne sais donc pas quoi faire. 

Toute réponse serait la bienvenue merci !
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